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RADIO MARELLI - Mod. 134. Ondc medic da 518 a 160 kc/s; onde tropicali da 2800 a 6500 kc/s; banda a 25 m da 11.639 a 12.020 kc/s. 
Media frequenza a 455 kc/s. Stessi valori del mod. 140, piu C31 di 1000 pF per il controllo di tono. Tarare OM a 600 kc/'a con C8, 

a 1000 kc/s con L8 ed L2 ed a 1604 con C27. 




























